Weronika z Druziewiczow 


GRUSZCZYŃSKA 


po długiej i ciężkiej chorobie zmarła w 45 roku życia 
swego w Kopciach dnia 3. Września 1882, zaopatrzona 
śś. Sakramentami. 


Pogrzeb odbędzie się 4. Września w Dzikowcu. 


